mgr inż. HENRYK 


CZOSNOWSKI 


NAJUKOCHAŃSZY OJCIEC, DZIADZIO, PRADZIADZIO i BRAT 
BYŁY DYREKTOR TECHNICZNY KRAKOWSKIEJ STOCZNI RZECZNEJ 


przeżywszy lat 92, opatrzony Św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 26 maja 1997 r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w sobotę 
dnia 31 maja 1997 r. o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKI, WNUCZKA z MĘŻEM, 
PRAWNUK, SIOSTRA i RODZINA 


9) 


* LILIA + Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


